pibt. Jas. 


| 
ń 


RUDOLF 


CZAPLINSK 


MGR INŻ. CHEMII 
NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIUŚ I BRAT 


EMERYTOWANY PRACOWNIK OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO GÓRNICTWA 
SUROWCÓW CHEMICZNYCH 


przeżywszy lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 28 grudnia 1980 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę 3 stycznia 1981 r. 
o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 
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